SIEMENS (TELEFUNKEN). - 
Mod. « T S45 » e « T 548 - 1 = 

= ACH1 (pi. 190 V sch. 70 V) 
2= RENS 1294; 3= REN 924 

4= RES 964; 6= RGN 1064. 

M F 350 kc/s. 
























